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Elftes Capitel.
Yon der Schmelzwarme selbst werden wir bald zu spreclien haben. Zunachst richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die sie bestiinmende GJeichung 6). Aus dieser Gleichucg folgt namlich
v« —
dp
,         ,              .
Da Z und # positiy sind, so folgt, dass — ,  und also auch — positiv
oder negativ 1st, je nachdeni sich t'a — v%  grosser oder kleiner als Null erweist.
Hiernach wachst mit wachsendem. Druck die Schmelz-
temperatur   an,   wenn   das Yolumen   im   fliissigen Zu-
stande  grosser  ist   als   im festen   und  sie   nimmt  mit
wachsendem Druck ab, wenn umgekehrt das  Volumen
im fliissigen Zustande kleiner ist als im festen.
Dieser Satz und die zugehorige Grleichung ist bereits 1849 von
James Thomson entdeckt worden.    Fur Eis, Wismuth, Eisen und
andere Stoffe, die sich wie diese genannten verhalten, haben wir also
Sinken der Scnmelztemperatur mit wachsendem Druck zu erwarten, fiir
die anderen Stoffe muss die Schmelztemperatur steigen.   So betragt die
Schmelzwarme I des Eises  auf Gramm bezogen   etwa   79,25 Gramm-
Calorien, da % — vs == — 0,092 ist, so haben wir hiernach, wenn
wir dp in Atmospharen messen,
8-9- = —
273 X 1013217 X 0,092 79,25 X 42200000
= _ 0,0076090 dp.
Die Druckzunahme um eine Atmosphare bewirkt also eine Schmelz-punkterniedrigung des Eises um 0,007 609° C. Fur 8,1 und 16,8 Atmospharen ergeben sich hiermit als Schmelzpunkterniedrigungen — 0,0,62° bezw. —0,128°, wahrend William Thomson durch unmittelbare Be-obachtung erhielt —0,059 bezw. —0,129, Zahlen, die mit den be-rechneten fast genau iibereinstimmen. Ferner geben Battelli's Beobachtungen folgende Zusammenstellung:
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Substanz	I	V% — 08	in	fiir 8	Atm.	fiir 11	> Atm.
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				ber.	beob.	ber.	beob.
							
Naphtalin .  .  .	35,50	+ 0,146	352,2	+ 0,286	+ 0,282	+ 0,405	+ 0,423
Nitronaphtalin	25,32	+ 0,078	329,0	+ 0,196	+ 0,180	+ 0,294	+ 0,300
Paratoluidin    .	39,00	+ 0,066	311,9	+ 0,102	+ 0,100	+ 0,153	+ 0,140
Diphenylamin .	21,30	+ 0,062	324,0	+ 0,185	+ 0,180	+ 0,277	+ 0,260
Naphtylamin   .	19,70	+ 0,041	316,4	+ 0,130	+ 0,105	+ 0,195	+ 0,180
